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This Supplement applies to the improved reverberation function in model WS- 


X1. 
6 TRK MULTI RECORDIN G Please use this supplement in conjunction with the original WS-X1 Service 
8 CHANNEL MIXER Manual as only the revised text appears here. 
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NOTICE 
CAUTION 1. The symbols, OO, UL, CSA, EU, and XX <EXPORT> on the parts 
1. Parts identified by the A symbol on the schematic diagram list and the schematic diagram mean following respectively. 
and the parts list are critical for safety. E 
Use only replacement parts that have critical characteristics O0 Manufactured for japanese market. A 
recommended by the manufacturer. ei SEH SI, ‘0070 v —2 Ht 
AMMO CO SERIE, RÉ EHE T SII, ME AR UE e Manufactured for U.S.A. market. 
TF. IND NE Së DIED II, MITIN gës (Underwriters Laboratories approved model.) 
WALI RAL CSA Manufactured for Canadian market. 
3 S PR Manufactured for European market. 
. Make leakage-current or resistance measurements to deter- XX (EXPORT) ... Standerd Version. 
mine that exposed parts are acceptably insulated from the NON MARK ....... Common Parts. 


supply circuit before returning the appliance to the customer. 


2. Stock No of changed parts are printed with bold face. 
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1. OTHER PARTS 


Parts List <Top View> 


ae 


Parts No. Stock No. Description Parts No. Stock No. Description 

1 27747410 Top Cover A 49368800 Push SW., REC SELECTOR 

2 27771400 Door Ass'y <XX, UL CSA, EU> B 49370000 10KQ (A) VR., CUE 1~6 
27868600 Door Ass'y <OO> C 49368000 Push SW.,DOLBY B/C 
27747500 Joint Shaft D 49367900 Push SW., DECK B 
27678110 Door Spring, right side E 49368700 Push SW., PROCESSOR 1, 2 
49361800 Damper, door ass'y F 49368600 Push SW., AUX 1, 2, 3 
48865110 Door Latch G 49368500 Push SW., AUTO FUNCTION 
27670710 Knob, REC (b deck) H 49370200 5KQ (B) V. R., PITCH (deck a) 
27670610 Knob, PAUSE (b deck) I 48113200 Push SW., deck control 
27670810 Knob, MIX DOWN (b deck) J 49369000 Input Selector, 1-8 
27670510 PLAY Knob (a, b deck) K 49368900 MONITOR Switch 
27670410 Knob, STOP (a, b deck) E 49368300 Push SW., METER FUNCTION/ 


27670310 Knob, F. FWD (a, b deck) SYNC 


3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 27669920 Knob, PAUSE (a deck) 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 


27670210 Knob, REW (a, b deck) M 49419900 Push SW., FUNCTION 
27669820 Knob, REC (a deck) N 49368100 Push SW., TAPE COUNTER 
O 49370000  10KQ (A) V.R., SEND Master A 
27670000 Knob, gray (17x6) P 49367800 Push SW., SOLO 7, 8 
27669600 Knob, gray (4x4) Q 49395200 10KQ Bx2, PHONE Level 
27672110 Slide SW. Knob, black R 49370000 10KQ (A) V.R., EFFECT Level 
27669710 Slide SW. Knob, gray S 49369900 ` 10KQ (B) V.R., PAN/TIM 
27770700 KB Knob Ass'y, blue T. 49368200 OUTPUT SELECTOR 
27671100 KB Knob Ass'y, green U 49370100 10KQ (A) VR., RETURN 
27671000 KB Knob Ass'y, red V 49369700 10KQ (C) VR., TRIM 
27670900 KB Knob Ass'y, gray W 49369800 50KQ (B) VR., HIGH/LOW 
27669500 Dress Panel, deck A PAUSE/REC X 49370000 10KQ (A) VR., D. REV SEND/ 
——————————— EFFECT SEND 
Y 49370400 Slide VR., 10KQ B, LEVEL 
Z 49370500 Slide VR., 10KQ Bx2, MASTER m 
LEVEL VR 
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<Top View> 
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Parts List <Front , Rear & Bottom Cover (Inside View)> 


Parts No. Stock No. Description Parts No. Stock No. Description 


eS 

A 28 15034210 Power Transformer <OO> 41 46533500 Dolby Switch 
A 15034212 Power Transformer <XX, UL, CSA> 42 49370300 10KQ (A) V.R., SYNC Level 
A 15034215 Power Transformer <EU> 43 49361200 2P Terminal, SYNC OUT/ 

29 49360900 Jack, MIC 7, 8 MIXER OUT 

30 49360800 Jack, MIC 1~6 44 49393500 3P Terminal, TAPE OUT 6, 5, 4 

31 49360800 Jack, PUNCH IN/OUT 45 49361300 3P Terminal, TAPE OUT 1, 2, 3 

32 46265700 Jack, HEADPHONE 1, 2 46 39104900 Strain Relief <OO, XX, UL, CSA> 

33 48528200 4P PROCESSOR Terminal 48913500 Strain Relief <EU> 

34 48528300 6P AUX Terminal À 47 07204700 Slide SW., voltage selector <EU> 

35 49361100 Jack, TO MASTER 48 49492200 Reverb Unit 

36 49361200 2P Pin Terminal, STEREO OUT 

37 49362000 Cannon Connector, MIC 7, 8 

38 49361000 Jack, TAPE CUE/EFFECT 
À 39 46541000 Power Supply Cord <OO> 
A 46407700 Power Supply Cord <XX, UL, CSA> 
A 38004500 Power Supply Cord <EU> 
A 40 49374900 Power Switch 
A or 49375000 Power Switch 

m 
«Front View» 
30 29 31 32 
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2. PACKING & ACCESSORY LIST 


Parts List <Packing & Accessory> 


Parts No. Stock No. Description 
1 27690500 Vinyl Bag 
2+2 27767200 Styrofoam Packing (Pair) 
3 27690710 Carton Case <XX, UL, CSA, EU> 


27868700 Carton Case <OO> 

19050100 Operating Instructions <XX, UL, 
CSA, EU> 

19064900 Operating Instructions <OO> 
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4. PARTS LOCATION OF BOARD 


4-1. F-6080 Control Amp & Reverb Amp Board <stock No. 01148400> 
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Parts No. 


sg a 
LN , *Diode 
jD902 
jD903 
Parts List "LED 
E jLD901 
Parts No. Stock No. Description Parts No. Stock No. Description jLD902 
jLD903 
Transistor jQ906 48230400 DTC143TS jLD904 
gQ701 48171600 DTC114YS jQ907 48230000 DTA143XS jLD905 
gQ801 48171600 DTC114YS ¡Q908 46367001 2SA1115 jLD906 
or 48058601 2SA933S 
"IC ¡Q909 48230400 DTC143TS ¡R916 
glC701 46288800 M5220L 
or 49395000 NJM2068L-D "IC jC712 
*Diode jIC701 46078900 M5218L jC716 
gD701 46464100 1SS133 jIC702 46078900 M5218L 
gD801 46464100 188133 jIC801 46078900 M5218L 
jIC802 46078900 M5218L 
gLD701 46470200  SEL2210S jIC901 46078900  M5218L 
gLD801 . 46470200  SEL2210S jIC902 46078900 M5218L 
¡1C903 46078900 M5218L 
gC701 48663800 1000pF 50V C.C. jlC904 46078900 M5218L 
gC703 48659000 15pF 50V C.C. or 49472700 NJM4558LD 
gC801 48663800 1000pF 50V C.C. jlC907 46078900 M5218L 
gC803 48659000 15pF 50V C.C. jlC908 46078900 M5218L 
jIC909 48353100 uPD4053BC 
gVR701 49369700 10 kQ (C) V.R., INPUT 7 
gVR801 49369700 10 kQ (C) V.R., INPUT 8 
SANS 
8 
i i Bi emm ge 


Description 


Parts No. Stock No. 

*Diode 
jD902 46464100 
jD903 46464100 

"LED 

— jLD901 46470200 
jLD902 46470200 
—— jLD903 46470200 
jLD904 46470200 
jLD905 48849300 
jLD906 48849300 
jR916 46681300 
jC712 48662600 
jC716 48659000 


1SS133 
188133 


SEL2210S, SOLO 
SEL2210S, DEI 
SEL2210S, D.F.2 
SEL2210S, D.F.3 
SEL3913K, MTR 
SEL3913K, HIFI 


10Q 1/4W FR. 


100pF 50V C.C. 
15pF 50V C.C. 


SANSUI 


Parts No. Stock No. Description 
jC812 48662600 100pF 50V C.C. 
jC816 48659000 15pF 50V C.C. 
jC905 48662600 100pF 50V C.C. 
jC906 48662600 100pF 50V C.C. 
jC910 48662600 100pF 50V C.C. 
jC915 48748400 O.1uF 50V CC 
jC916 48748400 0.1pF 50V C.C. 
¡C931 48662600 100pF 50V C.C. 
jVR701 49370400 10KB V.R., LEVEL 
jVR702 49369800 50 KQ (B) V.R., HIGH 
jVR703 49369800 50 KQ (B) V.R., LOW 
jVR705 49370000 10 KQ (A) V.R., EFFECT 
jVR706 49370000 10 KQ (A) V.R., REVERB 
jVR707 49370000 10 KQ (A) V.R., EFF SEND 
MASTER 
jVR801 49370400 10KB V.R., LEVEL tm 
jVR802 49369800 50 KQ (B) V.R., HIGH 
jVR803 49369800 50 KQ (B) V.R., LOW 
jVR805 49370000 10 KQ (A) V.R., EFFECT 
jVR806 49370000 10 KQ (A) V.R., REVERB 
jVR901 49370400 10KB V.R., MASTER VR. 
jVR902 49370100 10 KQ (A) V.R., EFFECT RETURN 
jVR903 49395200 10 KQ (B)x2 V.R., RE. LEVEL 
jVR905 49370500 10KBx2 V.R., ST MASTER 
jVR704 49369900 10 KQ (B) V.R., PAN, TRK 7 
jVR804 49369900 10 KQ (B) V.R., PAN, TRK 8 
jVR904 49369900 10 KQ (B) V.R., RE. EFFECT 
- 
«Transistor 
kQ1 48230400 DTC143TS 
"IC 
kIC1 48577000 M5216L 
or 49385800 NJM4556L 
kVR1 49395200 10KBx2Q V.R., HEADPHONE 
08701 49369000 Push SW., INPUT SELECTOR 7 m. 
08702 49367800 Push SW., SOLO 7 
oS801 49369000 Push SW., INPUT SELECTOR 8 
0S802 49367800 Push SW., SOLO 8 
0S901 49368100 Push SW., COUNTER RESET/ A/B 
05902 49368300 Push SW., METER FUNCTION/ 
SYNC 
oS904 49368900 Push SW., MONITOR SW. 
0S905 49368400 Push SW., REVERB FUNCTION 
0S906 49368200 Push SW., OUTPUT SELECTOR 
mm 
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